جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 009 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
المدرسة: اعدادية الرافدين للبنين 
الفرع: إحيائي الدور 0 تك 

98.50 RE SEE OES TED E 
0 | 0 | احمدحامد جدوع عوده || 78 | 71 | 34 | 54 | م | 50 | | مع‎ | 102041009003 | 3 
0 | 60 | معيد‎ | |e | [احمدخاك كامل تركي | 50 | م | م | م | م‎ 102041009004 | 4 | 
0 | 60 [| [احمد صلاح حسن حسون || |[ 97 | صفر | م | صقر |[ م | 98 | | معيد‎ 102041009005 | 5 | 
97 | 582 | احمد طالب عند احمد__ | 97 | 91 | 97 | 100 | 98 | 99 | | نالجع‎ |_102041009006_ | 6 | 
96 | 576 | احمد طالب يوسف صالخ || 94 | 94 | 96 | 94 | 98 | 100 | | نجج‎ | 102041009007 | 7 | 
0 | 0 | احمد عدنان احمد شحلة 2 | 835 | 55 | 50 | 50 | 56 | 38 | | معد‎ |_ 102041009009 | 8 | 
0 | 0 | اسامهابراهماحمدياس ||| 54 | 63 | 34 | 35 | 31 | 31 | | معيد‎ [| 102041009011 | 9 | 
64.17 | 385 | اسماعيل ياسين كريم مخلف||_ |[ 72_ | 64 | 73 | 59 | 60 | 57 | | نجع‎ | 102041009012 | 10 | 
0 | 60 [| امير احمد حسين علي _| 39 | 50 | صفر | م | صفر |%12 | | معيد‎ |_ 102041009013 | 11 
0 | 6 [| امير فالح عبد لله حافظ | 76 | 76 | 83 | صفر | 66 | 59 | | معيد‎ |_ 102041009014 | 12 | 
0 | 0 | ايسر عمار حسين شهاب || 84 | 89 | م | 80 | 74 | 81 | | معيد‎ |_ 102041009015 | 13 
0 | 0 | براق باسم محمد ابراهيم | 96 | 100 | 100 | 100 | صفر | 100 | | معد‎ | 102041009017 | 14 . 
96 | 576 | جعفر صادق براهيمعنوان << | 95 | 94 | 99 | 96 | 95 | 97 | | اجج‎ | 102041009019 | 15 | 
0 | 0 | |حرثعساصدهيف 2 | 92 | 97 | م | 6 | 987 | 94 | | مد‎ 102041009020 | 16 
0 | 0 | حافظ شافع عبد الله حافظ | 50 | 50 | 50 | صفر | 50 | 32 | | مع‎ | 102041009021 | 17 | 
87.50 | 525 | حسام نعم محمد حسن 22222 | 82 | 75 | 91 | 96 | 92 | 89 | | نجع‎ | 102041009022 | 18 | 
92.33 | 554 | حسين حميد عسكر مهدي || 87 | 95 | 94 | 99 | 96 | 83 | | ناجع‎ |_ 102041009023 | 19 | 
0 | 0 | حسين خلف على عبود ||| 64 | 62 | 52 | 35 | 38 | 27 | | معيد‎ |_ 102041009024 | 2 
0 | 60 | حسين علي صالححسين ||| م | 87 | م | 93 | م | 92 | | معيد‎ |_ 102041009025 | 2 
0 | 60 | حسين محمد حسين خضير || 84 | م | 83 | 77 | م | 88 | | معيد‎ | 102041009026 | 22 
70.17 | 421 | سعد مزهر مثقال عبد | 79 | 69 | 75 | 69 | 70 | 59 | | نالجع‎ | 102041009027 |] 23 | 
0 ار ا ل ا‎ 
98.50 591 عبد المهيمن علي محمود عيدان 99 100 100 100 95 ناجح‎ 102041009030 25 
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١ قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
المديرية : الكرخ الأولى ا 0 0 5 ممه‎ 
المدرسة: اعدادية الرافدين للبنين‎ 
: الذ : إحيائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 








| 26 | 102041009032 | علي الكرار شكر مصودعوده2 | 97 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | | تج | 592 | 98.67 


| 27 | 102041009034 علي كاظم حسين فرحان 0222 | صفر | 95 | 98 | 75 | 91 | 78 | | معد | 0 | 0 
| 28 | 102041009035 عل محمد علي حسين 20000 | 56 | 9868 | صفر | 89 | صفر | صقر | | معد | 0 | 0 
| 29 | 102041009036 |عمدظوف حمدزغير ____| 90 | 94 | م | صفر | م | 98 |0 | معد | 0 | 0 
| 30 102041009037 | عمارعزيزعيدعيه 000 | 95 | 988 | 96 | 95 | 65 | 65 | | تج | 550 | 91.67 
| 31 | 102041009038 | عم سمي سوادي تصر 0 | 94 | 89 | 99 | 92 | 92 | 74 | | تاهج | 540 | 90 
| 32 | 102041009039 | عمرمتير عبد لله احم 000 | 90 | 91 | 98 | صف | 97 | 98 | | معد | 0 | 0 
| 33 | 102041009041 |قتيةزيد طرق حميد 00 | 50 | 50 | م |9615 | 9015 | 358 | | معد | 0 | 0 
| 34 | 102041009042 | محمد ابراهيم محمد سين | 72 | 83 | 60 | صفر | 84 | 69 | | معد | 0 | 0 
| 35 | 102041009043 | محمد خاد حمسن سماعيل 2 | 85 | م | 87 | 92 | 95 |93| | معد | 0 | 0 
36 | 102041009044 |مصدصلاح حسن حون 222 | صفر | 88 | م | 83 | م | 80 | | معد | 8 | 0 
| 37 | 102041009045 | محمد عبد الرحيم ظيف جود | 80 | 74 | 86 | 686 | 50 | 67 |__| تاهج | 403 | 87.17 
| 36 | 1020410090466 |مصدعتيل خيفةعبدلله00_ | 84 | 95 | 65 | 90 | 74 | 78 |_| تاهج | 504 | 84 
| 39 | 102041009047 | مصودطهرجب رييخ 0 | 50 | 33 | 23 |9617 | 9617 | 9019 | | معد | 0 | 0 
| | 102041009048 |مصطفى ابراهيم عبود عباس ___|_ صفر | 84 | م | 83 | 57 | 74 | | معد | 0 | 0 
41 | 102041009050 معز مصح حمد سماعيل 20 | 50 | 61 | 28 | 38 | 41 | 34 | | ميد | 0 | 0 
42 1020009050 مترعت طقس | 6ف | 5ف | 190 | 190 | 190 | 190 | | تع | 504 | وة 
451 | 102041009052 | مهد عباس قضلعيد 2 | 94 | 94 | 95 | 97 | 100 | 98 |__| تاججع | 578 | 96.33 
î | 102041000055 | 4‏ ع قط ع ]895 3511 | 50 |65 | 55 er‏ | تجن | 4265 | 7 
| 5 | 102041009054 | همام هادي يدر ريع 000002 | 40 | 50 | م | 28 9017 | 38 | | معد | 0 | 0 
| 46 | 102041009055 | يوسفتوضق عيدفرحن22000_ | 22 | 35 | صفر | م | 22 | 28 | | معد | 0 | 0 
47 102041009056 يوسف هادي احمد محمود 82 96 68 78 83 92 ناجح 499 83.17 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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! 3 ز المدرسة : قم الصفحة من‎ 1 ١ 
3 الاد ارد رمز المدرسة : 009 رقم من 3 إلى‎ 
المدرسة: اعدادية الرافدين للبنين‎ 
٤ ال : احياذ‎ 
4M 019 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 






تين | عدوت | الاسبوت | السبااسية 


مدير المركز 


